DISTRIBUTION AMPLIFIER 

F-900A MAINFRAME 
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FS900 MINiFRAME 
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1) -24 V 

2) ^2A V 

3) CHASSIS GROUND 

4) SIGNAL GROUND 

5) •►IS V 

6) -15 V 

7) CH. 2 OUTPUT - 

8) CH. 2 OUTPUT •► 

9) CH. 3 OUTPUT - 

10) CH. 3 OUTPUT •► 

11) SIGNAL GROUND 

12) INPUT •► 

13) INPUT - 

14) CH. 1 OUTPUT •► 

15) CH. 1 OUTPUT - 


933 



1) -24 V 

2) •►24 V 

3) CHASSIS GROUND 

4) SIGNAL GROUND 

5) •►IS V 

6) -15 V 

7) CH. 2 INPUT - 

8) CH. 2 INPUT •► 

9) CH. 3 INPUT - 

10) CH. 3 INPUT •► 

11) SIGNAL GROUND 

12) CH. 1 INPUT •► 

13) CH. 1 INPUT - 

14) OUTPUT •► 

15) OUTPUT - 



Connections: F-900A Mainframe, FS900 Miniframe, 933 PC Rngers 
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